iPhone 与安卓最好用的水平仪应用（2026）
对比 iOS 和安卓上最好用的气泡水平仪应用——精度、功能，以及哪些真正做到无广告、无付费墙还能好好用。
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手机水平仪应用真的管用吗？
简短的答案是：管用。如今的智能手机都配有 MEMS 加速度计，精度足以应付家里和工地上的绝大多数找平工作。各款应用之间的差别不在硬件，而在于应用读取传感器的水平如何、数据如何呈现，以及它怎样处理干扰和校准。
下面就说说好用的气泡水平仪应用和让人抓狂的应用差在哪里，以及 2026 年哪几款值得装。
什么样的手机水平仪应用才算好
在比较各款应用之前，先弄清哪些功能真正重要：
	多种模式——圆形气泡（平面）、水平校准、垂直吊线和角度测量，分别对应不同的实际任务。
	校准功能——能以已知基准把传感器归零，因为没有两部手机的传感器出厂时是完全对齐的。
	公差提示——用可视化指示先告诉你「快到了」，再告诉你「已经水平」，而不是只给通过或不通过的判定。
	保持读数——锁定当前数值，这样你把手机从表面挪开后仍能读到测量结果。
	干扰检测——当磁场干扰读数时向你发出提醒。
	没有广告——因为当你正把一根木方顶在墙体龙骨上时，根本腾不出手关掉弹窗。

Bubble Level & Angle Gauge
平台：iOS 和安卓 | 价格：免费，无广告 | 离线可用：是
这是两个平台上功能最全面的免费选择。四种测量模式覆盖了所有常见用途。180° 校准系统让你可以对着已知平整的表面进行校准、保存多个校准配置，并撤销操作失误。置信度条实时显示传感器的稳定性——如果附近的音箱或电机产生的电磁干扰正在影响读数，应用会在你误信错误数值之前提醒你。
公差引导系统（OK / NEAR / OUT）是一项亮点功能。它不只是显示一个数字，而是告诉你当前是否落在这项工作可接受的范围内。当你站在六米高的梯子上、无法盯着小数点后的角度看时，这一点尤其管用。
下载：iPhone | Android
iHandy Level（iOS）
平台：仅 iOS | 价格：免费带广告，可升级到 Pro
最早的一批手机水平仪应用之一。基本用途下够准，但免费版有横幅广告，正在干活时很碍事。功能只限于基础气泡模式——免费版既没有角度测量，也没有校准配置。
NixGame 的 Bubble Level（安卓）
平台：安卓 | 价格：免费带广告
能用，但界面老旧，广告出现在屏幕底部，正好是拇指搁着的位置。没有干扰检测。应付简单任务没问题，但缺少 Bubble Level & Angle Gauge 那样的深度。
Clinometer + bubble level（iOS）
平台：iOS | 价格：免费增值
倾角仪功能不错，在检查相机倾斜的摄影爱好者中很受欢迎。用于家庭装修时界面不够直观，而完整功能需要付费解锁。
该装哪一款？
对大多数人来说，Bubble Level & Angle Gauge 是显而易见的选择——需要的模式一应俱全，可离线使用，没有广告，校准系统也是同类中最好的。既然存在一款功能完整的免费应用，就没有理由付费或忍受广告。
如果你只用 iOS 且经常摄影，Clinometer 的倾角功能值得一试；但在施工和 DIY 场景下，胜出的仍是 Bubble Level & Angle Gauge。
与实体水平尺的精度对比
手机加速度计通常能达到 ±0.1°–0.5° 的精度。一把优质的 60 厘米专业水平尺约为 ±0.05°，因此手机在极限精度上略逊一筹。但对于挂搁板、安装家电和家庭 DIY 项目而言，这点差距无关紧要。至于精密施工或打地基，经过校准的实体水平尺仍是专业标准——手机是方便的补充，而不是替代品。
下载最好的免费选择
Bubble Level & Angle Gauge iPhone 版和安卓版——免费、无广告、可离线使用。校准与公差功能让它成为 2026 年最实用的选择。
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